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Ольга Черепанова
Полуночное кафе
Пролог
В эту ночь на 31 октября на Темнейшей улице по трамвайным рельсам пробежал чёрный кот. Своей вальяжной поступью он резво пересёк железные пути, попав на другую сторону дороги.
Миновав ступени «Полуночного кафе», кот прошёл сквозь стену дома и исчез.
До рассвета этот город не проронит ни звука. Никто не сможет услышать шума телевизора или проезжающей мимо машины. В небе, паря сквозь тёмные облака, не запоют птицы. И даже соседка, вечно включающая музыку громче положенного, делать этого не станет.
А причина крайне проста. Ведь на пороге самый страшный праздник в году — Хэллоуин.
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